inżynier 


przeżywszy lat 38, zmarł dnia 6 czerwca 1955 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w piątek dnia 10 bm. o godz. 16, o czym 
zawiadamiają: 

żona, córka, matka, rodzeństwo i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 10 bm. o godz. 9 rano w kościele 
parafialnym św. Krzyża. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH 
ZAKŁAD Nr3zo.u. 
KRAKÓW, UL. MIKOŁAJSKA 14 — TELEFON 555-60 


Drukarnia Związkowa, Kraków. ul. Mikołajska 13 
3273 — 8. 6. 1955 — M-6-10080 — 35- druk. Bl V kl. 70 gr 


